188           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
sei die Spannung $13 der Strom ^ .    Danach wird aus Gl. 221 fiir
daher und
! = !($! — 818)
3i8) e~a*
— ; sin 60;)]
•    (221 a)
— ($1 — 3i 3)eax (cos bx + j sin 6a;)] ., Fiir viele Rechnungen ist die Verwendung der Hyperbelfunktionen sehr bequem.    Da
^(eax-j- e~"ax) = (£of ax,          ~(eaa;— 6-aa?) = (Stnaa;
Eof aa; cos 5x -f- ? Sin a a; sin bx = Eof (a -)~ 7 &)# = Kof ^a; (Sin a# cos &a; -j- j Eof aa; sin &a; = (Sin (a -|- /6) x = ©in 7>a; erhalt man fiir Gl. 22la die Form
cv__cv                $1              I     '   '   '   ^221b^
1                3              J
Bechnung der x vom Leitungsende.
Haufig geht man bei Ermittlung der Konstanten 3^ und 2Ta von den am Ende der Leitung bestehenden Spannungs- und Strom-werten aus. Dann ist es zweckmaBig, die Langen x statt vom Leitungsanfang vom Leitungsende an zu rechnen. Hierzu braucht man nur in Gl. 217 -\-vx und —vx zu vertauschen, und in Gl. 218 statt dx —dx zu setzen. Dann sind die Gleichungen «p = ^ eax (cos bx-\-j sin bx) -\- ^ e~~ax (cos bx — j sin bx) )
>,ax (cos bx-\-j sin bx] — ^ e~a*(cos 6a; — / sin bx)] \ ^        '
3 == — o
Das  Leitungsende  ist jetzt x = 0;  hier   sei die Spannung der Strom S? somit erhalt man
daher

= I [(SPs + Si 3) e0* (cos 6* + j Bmbx')
— &3) e-««(cos 6a; — si
S =       [(ft + 3,3) eoa;(cos 60; + ? sin 6*)
— (ft — 323) e-az(cos 6* — /sin 6*)].
(221d)d, um die Stromwellen zu erhalten, hat die Dimension eines Leitwertes.    Sein reziproker Wert
